JOZEF LEON 


inzynier gorniczy 


przeżywszy lat 58, zmarł w grudniu 1942 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 15 stycznia 1943 roku o godzinie 8° rano w kościele 
Najśw. Marii Panny przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, o czym zawiadamia 
w głębokim smutku pogrążona 
żona z córkami. 


Drukarnia Związkewa, Kraków, Mikołajska 18. 


